Dr JOZEF PANEK | 


emer. prezes Sadu okregowego w Krakowie, 
Kawaler Krzyza Komandorskiego orderu Odrodzenia Polski 


przezywszy lat 72, po ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zasnal w Panu 
dnia 31-go maja 1934 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek 4 czerwca b. r. 
o godz. 5 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana żona, córka i syn zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego 


i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 5 czerwca b. r. o godzinie 8', rano w kościele św. Marka. 


JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szezepański 2. — Tel. 103-31. 
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